Inż, PIOTR KRÓ 


odznaczony Krzyżem Zasługi i Medalem 3-go Maja 
inz. elektrotechnik, obywatel m. Krakowa 


przeżywszy lat 56, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 9 czerwca 1934 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia ll b. m. o godz. 2 popołudniu, na który-to smutny obrzęd stroskana Żona, dzieci, 
wnuki i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 12-g0 b. m. o godzinie 8', rano w kościele paraf, w Dębnikach. 


poarzesowy „CONCORDIA“ 
JANA WO LN EGO Drukarnia Związkowa w Krakowie. ul. Mikołajska 13 


Kraków, pl. Szczepański 2, — Tel. 103-31. 


